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0 COPY. 
WORK ORDER REQUEST 


30 September J‘ 46 
25X1A 
nS 
P. O. BOX 32044 


FEDERAL STATION ‘ 
25X41A ROCHESTER 14, NEW YORK 


x XD-11--196-29 aa 1 


a RD-12--196-89 aa 1 


SILI AS Fase tM PSST ASTI ETE 


NOTE: REPARABLE ITEM FOR REPAIR AND RETURN 
9-30-50 
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CONTRACT NO : PO 660 we VOUCHER NO_-v. g are. O33 
W/O CONGROL NO XD-9.30-2 
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